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v o l . X X X I I . — NO. 48 
B R I S T O L . PA.. P R I D A Y L V L X I NG, [ L I V 30. 1037 
Price: 2c a Copy; 6c a Week 


SKIPPER CREDITED 
WITH MANY RESCUES 
FROM BURNING SHIP 


Credited \\ ith the Aversion of 
A Major Maritime 
I ragedy 
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News Service Leased 


Wires. 


SPECTA CU LA R VIEW OF SHIP TR A G ED Y 


TWO 
KNOWN 
MISSING 


Philadelphia., 
I wo Perish and Eight Others taxicab drhvi 
Are Seriously 
*$ 
Injured 


Taxi Drivers May Strike 


B A L T I M O R E , J u l y 30 
U N S ! 
Skipper Ch arl es O. Brooks, last to 
leave the ill-fated City of B a l t i ­ 
more, told a g ra p hi c st ory of the 
disaster. 
He said: 


“ W e were bound down the bay 
on our re g u la r run. 
T h er e were 
ap p r ox i m at el y Ta pa ss e ng e r s and 
53 me m be rs of the cr ew aboard. 
“ It was getting dark. 


“ I 
was standing on the bridge 
when I he ard cr ies of ‘Fir* 
“ I start ed aft to sound the a l a rm 
but 
flames burst 
from the stern 
of 
the 
ship 
and 
enveloped 
the 
whole 
vessel. 
B a r t of the cr ew 
rushed to their tire stations while 
the othe rs raced to life boats. 
I 
gave o rd e rs to launch the boats 
immediately and they were soon in 
the water loaded with passengers. 
“T h er e was a series of ex p lo ­ 
sions, but 
I 
believe 
these blasts 
c a m e from a number of autos we 
were ca r r y i n g and did not ca u se 
the tire. 
Th** flames forced me to 
r e t r e a t to the bridge. T h e r e I was 
joined 
by my st ew ar d, J a m e s C. 
C a r te r 
VV** frantically signalled to 
a n um be r of boats that were speed­ 
ing to th** sc e n e trying to a t t r a c t 
attention to the life boats.” 


By Harvey Bitkin 
(I 
N. S. Special Corr esp ond en t) 
B A L T I M O R E . July 3 0 - - ( I N S ) ~ H e r o - 
ism of fishing-craft skippers and o w n ­ 
ers of cabin cr u i se rs and speedboats, 
who made a d r a m a t i c m a s s re s cu e of 
s co re s of pa sse ng e rs from the flaming 
Chesapeake B a y st ea m er , City of B a l ­ 
timore, today was credited with 
the 
aversion of a m a j o r ma ri tim e tragedy. 
Only two 
persons 
w ere know n 
to 
have 
perished, 
and 
only 
two 
w ere 
missing. 
Eight 
o th e rs 
were 
injured 
seriously. 
The 
survi vor s 
were u na nim ous 
in 
their praise of the small boats which 
raced out to the doomed v e sse l’s side 
when fire, followed by a series of e x ­ 
plosions, broke out while the Norfolk- 
bound ship steamed so uth war d, only 
a 
few* 
hundred 
y ar d s 
offshore 
from 
Bayside Be a ch . 
Th e small c r a f t circled arou nd the 
burning 
ship 
while 
p ass en ge rs , 
by- 
twos and threes, jumped ov er the rail 
and sw am to the re s c u e craft. Willing 
hands hauled in th** survi vor s and the 
latter were rushed as h o re at Bayside. 
The S. S. A rk a n s a s, a freighter, had 
just passed the City of B a lt im o re when 
the lire broke out. T h e A rk a n s a s sw ung 
arou nd to aid in re sc ue efforts and hit 
one side of the burning vessel. 
As the two ships sep arated, the A r ­ 
k ans as picked up five p a ss e n g e r s and 
proceeded to Norfolk with them. 
Dawn 
found 
the 
small 
boats 
still 
se a r ch in g the bay today for the two 
p as se ng er s still missing from the e x ­ 
plosion-rocked craft. 
The dead: 
J. 
It. 
Polikoff, TO, an attor ney , of 
Aiken, S. C. 
Whealton, 53, a seam an, of 
Quantico, Va. 
Origin of the fire was a mystery. 
Norfolk-bound, 
with 
IO 
passe nge rs 
and a cr ew of 55 aboard, the City oi 
B al tim o re left her pier ut 6.3o o ’clock 
last evening. 
One hour later, while the c r a ft was 
st eaming placidly sou thwa rd. 14 miles 
down th* 
bay, flames suddenly broke 
out in the st ern of th** ship. 
The 
cry 
of 
“ F i r e ! ” 
had 
s ca r ce l y 
been raised 
when a series of sha rp 
explosions o ccu rr ed. Within a few m o ­ 
ments, 
th** 
whole 
ship 
was 
ablaze, 
tongues of flame licking th** decks and 
driving frightened 
pa sse nge rs to the 
rails. 
Captain Ch arl es O. Brooks, m a s te r 
of the vessel, immediately ordered til** 
cr e w 
to 
lire 
stations 
and 
lifeboats. 
P an ic was averted by the cool ex a m p le 
of the skipper 
and 
crew. 
Captain 
Brooks, mounting the bridge, calmly 
directed p rep ara tio n s to abandon the 
ill-fated ship. 
* 
One by one, pa sse ng er s were handed 
out lifebelts by the skipper and cr ew 
Many of those with lifebelts strapped 
around them jumped overboard where 
small craft, rac ing to the s c e n e , picked 
them up and hurried them ashore. 
Captain Br ooks, true to the tradition 
of the sea. was the last man to leave 
th** flaming ship. Deserted, a fir e -s ca r­ 
red. 
sm oke-blackened 
hulk, 
the 
City 
of Ba ltimore drifted as h o re today a? 
Bayside Bea ch on the wes ter n sh o re i 
of Chesape ak e Bay. 
A ma jo r trag edy with a large loss of J 
life was averted by the m o to r-b oa ts and 
fishing cr af t which converged on the 
burning vessel from all parts of the 


July 
3d 
A strike oi 
coined he re today a f ­ 
ter HOO drivers, virtually ever;, 
taxi 
I o pe r a to r of th* 
Yellow Cab Company, 
j voted almost unanimously to emp owe r 
I the strike co m m itt e e of their union, 
I an A. F. of L affiliate to “ call a strike 
i at an y time af t e r August 5.” 
! 
The present co n tr ac t, und er which 
the cab ope* ufo: s ar* 
g u a r a n t c * d 'Til! 
for a six day, lid bour week and 
ldr ; 
comm ission on 
total 
tares , 
expires 
] A u g u s t 
5 


I 
f r e d Mayer, president of th** union,; 
■ said d rivers a vt rag* 
#19 weekly, a n d 1 


I t i ii* t the I' (lion nmv se* ks a $25 week IV ! 
g ua r a nt ee lor a five day 50 hour week,! 
with a co mmission of 5tu; 
Th us far, 
it 
was 
ie port cd, th** 
co mp an y's best 
offer has 1>« en g u a r an t e e ol 
$15 and 
4 c ; 
commission. 


Mail Carrier Killed 


\ llenton ti, 
Ba., 
July 
3d 
limne r 
Bauseh* r, a mail cu rr ie r of H am b ur g 
was killed ioday xx !i**n his automobile 
collided \vit it 
a c a r oper ate d 
by 
Mi­ 
chael D’F e r r a r o , of Cliffside, N 
J., on 
a highway m a r bere. 
D’F e r r a r o was 
injured but thr ee oth er pa ss en g er s es ­ 
caped injury. 


Reorganizing Famous Army 


i 
Peiping, 
Ju l y 
3( 
China s 
famous 
29th Route ar m y st-alter***! throughout 
north China under threat of J a p a n e s e 
ag gre ssi on, is now b* inc, reorganized. 
to 
resist 
the 
Nipponese 
"inv asion ,” 
Chinese au thoritie s said today. 
With hundreds of J a p a n e s e troops 
pouring’ Into the city in motorized col 
tining. 
Coining, especially 
the N or th ­ 
west quar ter , is compl ete ly und er J a p ­ 
an ese domination. 
All st ra t eg ic points from Peiping to 
the sea 
a r e controlled 
by 
J a p a n e s e 
forces. 


Twenty-five 
J a p a n e s e 
fighting and 
bombing ai rp la n e s landed today near 
lh** old s u m m e r 
pa lace of th* 
E m ­ 
peror, 


Situation in China 


(By Int ernational News Serv ic e) 
Ja p a n e s e troops after blasting T i e n t ­ 
sin and forcing 
Peiping into virtual 
submission, appar ent ly held tin* upper 
hand in North China today. 
L a te s t de­ 
velopments : 


I. 
New art ill ery duel between Chi­ 
nese 
and 
J a p a n e s e 
batteries 
rock s 
Tientsin a ft e r the Chinese res is ta n ce 
crumbles. 


2 
Peiping quiet as peac e comm is sio n 
bolds meeting. 
F o r e i g n e r s r e t u r n to 
their homes. 
3. Japaneae.'cstimat** unofficially 309 
J a p a n e s e and 
1200 Chines** killed in 
yest erd ay's battle in Tientsin. 
4. 
Nanking fears m o t e serious s itu ­ 
ation may develop with 
rep orts that 
Chinese go vernment troops a r e lo ad ­ 
ing north to battle Ja p a n e se . 
5. 
G en eralissimo Chian g Cheh-Shek 
rejects “settlement of North China dis­ 
pute." 


A blaze of death lights dark w at e r s of Ch esapeake Bay off Bodkin Point, ll miles southeast of B al t i ­ 
more, as tit** ill-fated coastw ise st e a m e r S S “City of B a l t i m o r e ” ca ri tes many 
to death 
iii 
Hunting 
finish of her ca r e e r. 
This sp e c t a c u l a r photograph w a s made by a st iff 
pho tographer 
from 
an air- 
p lam 
not 30 minut es al te r the first explosion racked tin* vessel and covered bet with flames 
t l a i d ital tonal Illustrated News) 


SUMMER SCHOOL CLOSES 
FOR TERM AT BENSALEM 


(Woman Taken Iii While 
Riding, Dies Suddenly 


One 
Hundred 
and 
I hirty- 
Sever Passing Grades and 
Only I 3 Failures 


W A S A G R E A T 


bay. 
T h ese 
small 
boats 
circled 
the 
ship, picking up pa ss en g er s as 
they 
plunged into the water. 
One group of 20 pa ssengers, herded 
forward inch 
by inch 
as the 
flames 
Continued On P a s o F oot 


T ID ES VT BRISTOL 


High water 
Low water 
8.39 a. 
3.49 a. 


WARFARE THUNDERS 


ANEW IN TIENTSIN 


Dispatches Say Chinese Attack 
Brought Immediate 
Japanese Reply 


NEW 
A R T IL L E R Y 
D U EL 


By Jam es B. Young 
I. X. s. stuff * or re **!>*» intent 


TOK YO. 
J u l y 
30— ( I N S ) — W a rf a re 
in Tientsin, al rea dy s ca r re d and blast­ 
ed 
by 
bombs 
aud shells, 
thumb-red 
anew today 
as Chinese 
tro ops 
bom­ 
barded the Jap an *-* 
concession 
Dispatches to Tokyo said 
the Chi­ 
nese 
a t t a c k 
brought 
an 
immediat* 
J a p a n e s e reply, and a fierce artillery 
du< I cont inned tint ii 
a. rn 
Chinese forces, it was reported, also 
attacked 
a 
J a p a n e s e 
cotton 
mill 
at 


Tientsin, but J a p a n e s e tro o ps repulsed 
this assault. 


T I E N T S I N . J u l y 30— ( INS I — A new 
ar tillery 
duel 
between 
Chinese 
and 
J a p a n e s e batteries threw th*- Chinese 
q u a r te r 
of 
Tientsin 
into 
a n ot h er 
frenzy of fear today att*-) 
larg** s e c ­ 
tions of th** city had I teen laid waste 
by J a p a n e s e bombs and shells. 
Huns 
within 
the J a p a n e s e 
c o n c e s ­ 
sion and at Chint s*- st ron gho lds r o a r ­ 
ed and thundered 
until sh ortly alt* ! 
dawn, when the firing cea sed , with th* 
Ja p a n e s e a p pa r en tly in full control. 
A few h ou rs late) 
Chinese militia­ 
men 
began 
ret ur nin g thei r 
a r m s 
to 
the a r m o r i e s — an aet taken as a sign 
that they have 
given 
up 
the 
fight 
ag ai n st the J a p a n e s e as lost, 
E v e r y w h e r e there w er e 
signs that 
Chinese re s is t a n ce has l**-**n virtually 
abandoned. 
A stron g f o r t e 
of 
J a p ­ 
a n e s e w e re its control of the Tientsin 
east station, and in that region 
J -r>- 
'* 27 p. nu janes** officials said, only a few Chinese 
4.08 p. in, sui p e r t r e m ai ne d to be “mopped up. 


C O R N W E L L S H E I G H T S , Ju l y 3 0 — 
Bonsulem 
T o w ns hi p ’s 
first 
su m m e r 
school closed here Wednes da y after a 
MX wee ks’ session that has been de­ 
cl ared satisfa ct ory by Superintendent 
of Be n sa le m Schools, S. K 
Fa u st , Hin­ 
di tits, 
teac her s, 
and 
B en sal em 
retd- 
dents alike. One hundred and thirty- 
seven passing grad es were registered, 
us against o i l y 13 failurea. 


A ccording to the sta tem ent given by 
Mr. Fa u st , th*- s u m m e r 
school 
“ was 
very sa tis fac to ry and 
well 
managed, 
and I would like to see Hie sa m e 'bing 
next y e a r .” 


“ Cl asses were sm a ll ,” th** Supe rin ­ 
tendent said, “ aud each of tie* students 
was able to get individual attention. It 


w a s tins individual attention, no doubt, 
that gav e th** pupils m o r e co u ra g e in 
thems elve s to do good w o r k . ” 
“T he 
st udents 
enrolled 
appeared 
very 
happy and enjoyed 
their 
work 
immensely. 
Some of the se 
students 
who w< re inst in larg er groups blos­ 
somed out in tit* 
s u m m e r school and, 
gained great confidence iii themselves. 
It is the gaining of this confidence, as 
well as passing subjects, that w ill ben­ 
efit these students when they retu rn to 
re g u la r cl ass es in the F a l l. ” 
Final 
ex am in at io ns 
were 
held 
on 
Tuesday. 
On 
Monday 
aft ernoon 
the 
group enjoyed an outing and picnic at 
th** Columbus c o u n t r y Club, Edd ing­ 
ton. 
The t eac hin g staff was headed by Mr. 
Muzzey, in st ru ct o r at T e m p l e Univer­ 
sity. 
Twelve 
other 
le a ch er s, 
some 
gaining required practice teaching and 
e th er s 
w it ll tin ii 
degrees, completed 
the faculty. 
T h re e te a c h e r s 
were in 
c h a rg e of th** eleme ntary classes. Th** | 
remaining 
9 
t e ac h er s 
taught 
high j 
school classes. 
Class* s beg,rn at 8,30 in the morning. 
T h e re were two periods each morning. 
th* 
final period closing at 12.15 
E ach 
of th** ten. h* rs conducted two m o r n ­ 
ing classes. 
A 
great 
variety 
of 
subjects 
were 
taught, some students taking only one 
subject 
while oth ers took two. 


A 
Philadelphia 
wom an, taken ser i­ 
ously ill while riding in an automobile 
in 
Buck s County, died 
within a few 
minutes a f t e r 
being aided 
from 
the 
ear this morning. 
I 
Tile deceased is Mrs" Bertha Holtz 
Cf J p p p e e man. aged 39 years, of 2405 N 
Dux* i 
I Street, Philadelphia 
Mrs 
Holtzman, riding with a friend 
shortly aft er midnight, was taken ill 
as the c a r trav ersed the Lincoln High­ 
way n e a r the 
Philadelphia city 
line 
T he our was halted, and 
Mrs 
Holtz 
man 
was 
aided 
to 
a 
tourist 
cam p 
where she might rest. 
Death o cc urr ed 
within a few minutes. 


FLAMES LEVEL HOME OF 
BURLINGTON FAMILY 


Residence of John Leers is 
Razed I hiring Absence 
ol f amily 


CO N TEN TS 
AESC) 
L O SI 


BURLINGTON, N. J., July SO — A 


house and co n te n ts w e re totally de­ 


stroy ed here y es t e rd a y when the re s i­ 
d en ce of John L e e r s , Wood street, was 


l r V c 1***1 I iv I m 


I wanly f e d of telephono cable was 
d* stray ed also by til** blaze, affecting 


Dr. J a m e s Iaiwlcr, deputy c o ro n e r of! s’’ lim s ‘oui 2<> trunk lin*-s, seven *d 
Buc ks 
County, 
wns 
su mm on ed , 
a n d ! 
were 
between 
Mt. 
Holly 
and 
issued a certificate stating death was { Bur lington 
Serv ic e between Mi. Holly 


due to a heart a tta ck 
Th** body was 
brought 
to the m or gu e of th** 
ll 
S 
Rue 
E s t a te here. and la ter 
removed 
to the Holtztnan home in Philadelphia. 


NEW MANAGER ARRIVES 
FOR GEORGE SCHOOL 


Howard M. Buckman lo As 
sume Duties at Newtown 
On August 1st 


FRA N CIS 
PY LE 
R E T IR E S 


Outing Indulged In By 
Sunday School Classes 


Class No 
ll, Bristol M 
E 
taught by .1 
la-siii- 
Moss, enjoyed a 
trip to At lan tic < it;., N 
J 
Th o se participating w er e: 
Mr. and 
Mrs J Leslie Moms, Kenneth Winslow, 
A rt h u r 
Grimes. 
Robert 
War wi ck, 
W ay ne C a r te r and J a m e s Bra nnigan. 
Cl asses No. IO and I) held 
ming 
party 
and 
hamburg*-! 
Dunks F e r r y , last evening 
Th ose pre sen t: Peg g y Ratlike, S a r a 
Ellis, P e g g y Wildeman, Mary Brown, 
Dorothy Ritter, 
Mrs. J. Leslie Moss, 
teach**! 
R o b e d W arw ic k, W ay n e C a r ­ 
ter, A r t h u r Grimes, J a m e s Br an n ig an , 
Kenn eth Wi nsl ow; and J 
Leslie Moss, 
t eac her 


N E W T O W N , July 30 
On August Isl 


Howar d M 
Buck man , of S w a r th m o r e , 


who in April was a p p o i n t 'd business 


m a n a g e r of George School, 
will as* 


su me 
hts new 
duties. 
Mr 
Bu* km Mi 


su cce ed s Fr a n c i s ( 
Pyle, who retires 


a fte r 33 ye ar s of efficient service 
Mi 
and Mrs Pyle plan to Havel for some 
time 
Mr. B u c k m a n is the son o f Franklin 
I) 
Buc km an . of Tr e n t o n , N 
J,, and 
Wuk horn iii Newtown 
lf** 
w'hh 
gradua ted 
from 
Swarth 
mor e * oil ed 
in PHI and received I ii 
m a s t e r ’s degree in education from lh** 
. University of Pennsylvania in Btl'* Af- 
jtei 
gra duation 
he taught 
aortal 
sci 
* ne**, Ge rm an and physical education 
in the high school at High tstown, N 
J , for four years. 
Fol low ing the war 
he served as advertising m an ag er , of­ 
fice m a n a g e r, and assistant to th** di­ 
re* to r of th** S w a r t h m o r e Chautauqua 
Association for ten yea rs, later heroin 
inc vice-president of the I’’liman Ad­ 
vertising Agency 
It is from ti position 
as adver tis ing m a n a g e r of Hi** 
F 
J 
Stokes Machine Company in Philadel­ 
phia that he comes to G eorge School 


Church I 
Mi 
Buck man 
is 
a 
m e m b e r 
of 
S w a r th m o r e Meeting and ha s be* ii a* 
five in affairs of th* Society of Fr mnds 
as well as in civie o rg an iza ti on s of th* 
Swart hmm <• * 'immunity 
He his wife (who was Ethel Harvey 
of Moorestown, N 
J t, and the!) 
two 
s w i m - ! sons and daughter have moved to th** 
frv 
at {George School campus 
Tin* old* i son. 


and Burlington w as continued by way 
of Tr en t o n until att e m e r g e n cy cr ew 
could make repairs 
T h e entire lire d ep ar tm en t respond 
**d when a cull was sent iii by Fr an k 
'Gil bert from 
tin* 
box 
at 
Eighth ii lid 
( Hig h streets 
'I he flames had gained 
' s i n h headway by tin* tune th*- a l a rm 
was sounded it was impossible to pre 
vent a total Ii im*--, although fast work 
11v 
firemen 
prese nte d 
tin* 
spread 
of 
the flames to tin 
adjoining residence, 
occupied bv Floyd E m m o n s and family 
J o h n Gilbert, of Mill toad, Jo hn Hen 
d ri ck so a arni Gat i * It Gaunttt of Eighth 
st rec t wen* lh** Iii st on tin- scene and 
atte m pte d to c a n y fin m i m e from th** 
burning home 
All they wen* abl** to 
I save 
wits 
an 
upholstered 
davenport 
i Hetidri* kson n a rr o w l y escaped injury 
j as th* 
pore ii roof collapsed as he was 
| lea ving I be house 
I * Tile 
rn* u 
wet 
through tin* dom 
/left the borne only 
tin* 
lire 
b r o k e out 


forced 
to 
break 
as tin* (anniv had 
a short tim* 
before 
Th ey ulso broke 


Pr est on, was graduated from 
G e o r g e 
School on Ju n e 14, and tin* younger 
son, Harvey, will em et G eorge School 


in the fall 


Firemen Are Called I hree 
Times* During Afternoon 


H ULM EVILLE 


Reginald Webb and d aug hte r, Miss 
Kathleen Webb, sailed from New Y o rk, 
yest erd ay, on the S. S. “Coarno,” for an 
11-day trip to Pu er to Rico 
Mrs 
Lewis {f arton arid Mrs George 
Ti acy enjoyed Tu esday in Ocean City, 
N 
J. 
Guests last ev ening ut Mr. and 
Mrs 
T r a c y were Mr 
arid Mrs. Ii. 
W . 
Mag ill Tr ent on, N J, 


Bristol 
Consolidated 
F i r e 
D ep art ­ 
ment was called 'tut three t i n e s y» s 
ford ay afternoon 
The cal ls wet'** foi < 
truck fit*- on Swain st re e t ; a g r a s s fir* 
at Wilson avenue and Madison street 
and a rubbish fir** at the r e a r of 242 , 
Buc kle y street 
T h e 
truck, ha rme d 
ky 
bael, filing, j 
was 
owned 
by 
F r a n c i s 
Gallagher, I 
Buckley street 
Th* a p p r o x i m a t e dam- 
i ram ag* 


into th*- Em m o ns horn*-, next door, d u r ­ 
ing 
the- absence 
of 
th** 
family, 
and 
r a i n e d out all of th* lurnitm*- in fear 
it would also be burned 
F u r n i t u r e in the 
K e e l s borne 
was 
riot insured 
Tw*-nty-five young chic ks 
w n e destroyed in Hie flames. 
Fi re m en 
wer<- ;,t a loss to explain tin* origin of 
the liia/e a 
the re wa; 
no file- 
iii the 
lions* . 
An electr ic switch was known 


I** have been faulty a nd it is believed 
this might have been the caus* 
Tin- 
K ee ls horn*- 
was .i 
live loom 
f r a m e 
bungalow 
owned 
by 
Robert 
Bart ley , 


Rebellious Senate 
Threatens the Program 


By William h . Hutchinson 
I. X. S. M hIT * MVCiptHldCBt 


I 
W ASH ING TON . 
J u l y 
JO 
A 
re b e l- 
Hon- 
Senate 
t hr* a t* ie d 
to 
deft at 
; I'* * sirjent 
Pooh* volt's 
wage bom 
bill 
I today 
Sug ar ami ant M unc hin g blocs 
i n cr eas ed th e con tusion by itattllng th e 
ad minis trat ion 
to 
fore** 
pa snag* 
of 
t he ir 
pet 
m ea s u r e s 
before 
a d j o u r n ­ 
ment. 
I* gilt iii I iv* 
Hit si;, t jr .j) 


rniag from the I' r e s i - 
»a IR ion of Iii* ** s a ad 
th'* opposition units 
fain I* gisiation , 
while th*.* 
anti lynch ing 
blocs 
w e n 
legislative a t t ion, 
id* ut's w a ge bour bill a tr­ 
ued 
when 
William G r e e n , 
withdrew rh* support of the 


Plan Long-Range Safety 
Program in Pennsylvania 


H A R R I S B U R G 
July 
30 
(INS) 
A 
long range 
highway 
safety 
program, 
co n ce n t ra t ed 
iii specific ar e a s 
to la* 
handled one at a time, is being planned 
by Gov 
George 
H 
Fit l i e ’s Highway 
Safety Council, it 
was announced t o ­ 
day 


T h o plan was considered at a round 
table discussion 
which 
the 
Council 
held 
this 
week 
with 
mor e 
than 
10*1 
repre se ntativ es of the Insurance, oil, 
road m at er ia ls anil autom otiv e indus­ 
tries and civic and 
motor orgauizu- 
t ions 


At that time a com m itt ee of IO was 
appointed to p rep are a 
plan ot 
pro- 
c« dure for I lie drive. 


In tit e sectional p ro g ra m , S ecr et ary 
of Revenue .I 
Griffith Bo ar dm an said, 
fullest e*i operation 
will 
In* rendered 
by flit* Dep artme nt 
of Highways aud 
tho Pennsylvania Motor Police 
To 
begin in one specific area, the 
pro gra m will m u sh roo m out until the 
entire stat** hits been blanketed 
Meanwhile, 
th** 
use of newspaper, 
billboard 
and 
radio 
advertising 
to 
ret her with I hi* work of safety tiro 
giants in schools will be continued. 


16 INVENTORIES, 
FOUR WILLS FILED 
AT COUNTY SEAT 


Mrs. Jennie S, Laudenslager 
NX ill Inherit I husband's 
Estate 


FI IE 
S T A V E L Y 
E S T A T E 


Estate 
of 
Alice 
Afflerbach, 
Newtown, is Listed at 
$47,481 


E D G E L Y 


Miss Lena B u s t r a n n ’s Sunday School 
class 
conducted 
a 
“doggie” 
roast, 
Tuesday evening ut lier home 
Tints** 
enjoying the roast 
i m m i e s Hedrick, 
Dorothy Robinson, Marie Lim k, Kl va 
Flail and Evelyn S hor es 
Others who 
att* tided wen- ill** Misses Ada, Ix*na, 
Alma 
and 
E m m a 
Wrii-ht, 
Margaret, 
Nelli** ii lid Cat Ini im* Bust rani) 
Mr 
and 
Mrs 
Harry 
Holland 
an* 
spending, 
several 
d a y s ’ 
vacation 
in 
Wildwood, N 
J 
Mi 
and Mrs 
Roy Moon and Mrs 
M 
Hankins spent from Frid ay until Sun 
day evening 
at 
Beach 
Haven, N. 
J 
F r a n c s Moon and Way ne Locke spent 
all of last week at Beach Haven, N J 


M i n Stella Hitter, Philadelphia, was 
a 
Wednesday 
guest 
of 
Mrs 
Nellie 
Yates. 
Mi 
and 
Mrs. 
William 
Holnocke 
spent 
from 
Friday 
until 
Monday 
at 
their cot ta g e In Pine Beac h, N 
I 
Mr and Mrs. Joseph MeGrall spent 
Sunday at Spring Lake, N 
J. 
Benjamin 
Baird, 
Philadelphia. 
Is 
spending 
«everul days 
visiting 
his 
g ra ndp are nts , 
Mr. 
and 
Mrs 
W a rn er 
Allen. 
Mr. 
and 
Mis 
Hur ly 
Zobel 
and 
family wet*- Wednesday evening guests 
of Mrs, Fr e d 
liihhs. 
Mrs. 
Am y Grimm, Reading, was a 
Wednesday 
dinner guest 
of Mr 
and 
Mrs. G eorge Garretson, 


COMINI! EV EN T ? 


Organizations whose an n o u n ce m e n t s 
ai** printed In this col umn can re ci p ro ­ 


c a t e by ha vin g all printing in c o n n e c ­ 
tion with an nou nc ed e v e n t s done by 
the publishers of this paper. 


July 31 
Sup per on lawn of Wilkinson 
Me­ 
morial M 
E. Chur ch, Croydon. 


August 2 
Card part y in F 
P 
A. hall, benefit 
of Shepherds 
Delight 
Ixjdge. 


August 7 
M i d- Su m m e r 
supper 
Hi 
Cornwells 
,M. E. Church audi torium , 5 to 8 
p. rn., by l a d l e s ’ Ald. 


Aug 21 
Annua! lawn supper a t Bensal em M. 
E. Ch urch. 


Aug. 26— 
Second annual 
s u m m e r 
supper by 


L a d i e s 
Auxillary 
of 
Cornwells 
Fit** Company on th** lawn adjoin 
jug the fire station. 


Co nt ro l of th* 
app* a i cd to ti* p; 
♦J* it' to ail odd ( 
g r o u p s 
Home of 
opposed c c 
s u g a r 
and 
dema tiding 
T h e pica 
peai * <1 do* 
pi* 
ideal., 


C O R N W ELLS H EIG H TS 


age is given ai #26 
fined to th' section 
mind lh* 
as con- 
engine. 


Mr. and Mrs 
T a t o n y , w ere » 
J e s s e Peters, J 
Mr. and Mrs 


ZIGZAG, 
Ore 
L ' r a f t 
CCC Compa 
E a rl E i i e s and family,| versatility when be 
mosts of Mr 
and M r s . : splints and set a c 
r , Sunday. 
; T h e operation was 
E. Deitch enter taine d anesth eti c, but the 


list'd t 
i na i y ’i 
p. rfoi 


•— Dr. 
John 
proved Ii *h 
oot h pit k h for 
broken leg. 
rued without 
d *1 RI ti t. “ peep 
J relatives from Philadelphia, Sunday, 
j o n c e 


A m e r ic an Fed eration of I«tltor. 
Green 
told a Ii a lf dozen S e n a t o r s to vol*- to I 
J recoin mi I 
th* 
bill 
Publicly 
im 
a n - ! 
} nannie* d the Federal ion would not hold 
a 
S e n a t o r ’s vote a g a in st 
the 
bill 
as 
tieing “agaiii;;! 
th*- 
labor r e c o r d ” Of! 
an y Se nator. 
I 


L e a d e r s of th*- s u g a r bloc an no un ce d I 
they would t r y to block all legislative! 
ac tiv ity 
until 
th* 
a d m in is tra tio n ) 
a g r e e s to their hill, extending the sn 
j 
g a r import quotas that otherwise e x ­ 
pire 
in 
December. 
Tin y were 
con - j 
E r r i n g today with S e c r e t a r y of th*- In­ 
t e rio r Ukes, T r e a s u r y and A g ri cu l t u r e ! 
au tb o rt ie s 
but 
with 
HrrD* 
hope 
oft 
r e a c h i n g an a m i ca b le ag re e m en t 


Courier Classified Ad* bring results 


TWO MEN ARE INJURED 
IN BUCKS CO. CRASHES 


I \»tri< k I }ower8, S. Langhorne, 
Is Struck by Automobile 
Here 


’C Y C L IST 
IS 
SE R IO U S 


T w o nu n were Injured in motor a* 
< bh uts 
in 
Buck s 
County yesterday 
Th** one a * ' blent o c c u r r e d iii Bristol 
late 
la hi evening, and th** first ac*-i 


d e n t 
took 
place on Beth leh em 
Pike, 
near Sellersville in the morning. 


Th*- injured ar*- 
P atrick 
Pow ers, 
South L an g h o rn e 
contused la cerated wound of the rigid 
hip 
req uiring 
sev cial 
stitches, 
and 
a b ra si o ns of the Ila* k 
J. Cyril Wan*], 26, Bethlehem, con 
cushion of the brain, and possibly in­ 
ternal injuries 
Condition serious. 
Tlu- local accident o c c u r r e d at W a l­ 
nut street arid th*- highway at ll p in 
It Ss stat*-*! tlia* Pat ric k 
Pow ers was 
cros sin g the highway when struck by 
an 
au to mo b ile 
operated 
by 
J o h n 
Brazilin 
1725 S Broad street, 'I teuton, 
N 
I 
Pow* th was treated at H a r r im a n 
Hospital, and 
then 
re tu rn e d 
to 
bis 
home. 
Waud was found in an u n co n sc i o u s 
condition on Bethlehem Pike about one 
half hour aft**r he is believed to have 
lost 
con trol of his m o to rc y cl e, from 
which 
h** 
fell. 
He 
was 
taken 
to 
Quak erto wn Hospital in an amb ulan ce, 
where phy sicians sta te that ins con di­ 
tion is serious. 
The ac ci d e n t in which W au d was in 
jured o c c u r r e d 
at 
a 
c u r v e oil 
Rich 
Hill, tw'o miles north of Sellersville. 
Tile man w as enroute to his work at 
th* U 
s G auge Company plant in Sel­ 


lersville. 


D O Y L E S T O W N , July 3 0 - S i x t e e n in­ 
ventories and four wills 
have 
been 
tiled in tilt* Register of Wills’ office, 
here, within til** past few days. 


Mrs Jen nie S L a u d e n s la g e r will in­ 
herit Hi** $7500 ('stat*1 of her husband. 
Pe t er 
K 
LamleUSluger, 
of 
Milford 
township, who named Clark ll. Lo wden 
and Norman P. 
La ud e ns la g e r, 
e x e c ­ 
utors 


Tile estate consisted of personal pos­ 
session.-*, valued at $500, and real estate 
valued at $ j.Otto 
I poti the dea lh of 
Mrs La udenslager, what is left of th** 
personal estate and the real estate will 
he inherited by til** two sons 


Iii tin* will, the t est at o r pointed out 
that on** son, Clark, rn known as Cla rk 
It Lowden, having shortened his name 
ti otn 
the 
ot iginal 
family 
name 
of 
Laudenslager. 


A sister, Sarah Mavis Shively, was 
bequeathed without reservation tin* es 
tat** of Caroline 
Shr eve 
Stavely, 
of 
Solcbtiiy, of "Bleak H ou se, ” Lahasku. 
With the exception 
ol 
bequests 
of 
$200 to a niece, Amelia C. Miller, $200 
to a niece, Mary J, 
Baker, $300 to a 
gran dda ugh ter , I.ilk.in I 
Stock bcr ge r, 
the $2000 personal estate and real e s ­ 
tate, including a house and lot, of S u ­ 
san H, Seiner, Upper Southam pto n will 
la* inherited by Mrs 
Kilt inn S to ck ber - 
ger, wild was als** named execu tri x. 
T h re e heirs will shut-* tit" $250 p e r ­ 
sonal and $2500 real est ate holdings 
left by Ch arles ii 
DeLong, of Selle rs­ 
ville, who named 
Virginia 
K. Moyer 
and Leoti ll Kraut, exec uto rs . 
The real estai", locate*! at 340 W a s h ­ 
ington nil nile, Sellersville, 
was 
be­ 
queathed to Virginia K 
Moyer. A son, 
A rthur , will receive $6<», and a not he r 
son, Walter, will inherit $30. Th** New 
J e r u s a l e m Cemetery Co rporation was 
bequeathed $ I OO 
Til*- residue of tho 
es t a te will lie inherited by Virginia K. 
Mover. 
L e tt er s of administration in the e s ­ 


t a t e of ERI ll 
F e l l , Doylestown t o w n ­ 
ship, have been gran ted to the Doyles­ 


t o w n 
'lh list 
Co mpa ny, 
amo unt ing 
to 


$ 3 0 0 
In the estate of Robert S. Cleweli, 
L a n g h o rn e Manor, letters of adminis­ 
tration have been gra nte d to Agnes T . 
K urfeas, amou nting to $50, A son, L e - 
Roy, is I It* heir, 
T he following inventories were filed 
E s t a te 
of 
Alice 
Amelia 
Afflerbach, 
Newtown, $47,1-1 *i* 
E s t a t e of Eliza­ 
beth 
Wa goner, 
'I ink tun 
township, 
$8H) 4J 
Esta te of 
V.tUa 
M 
Russell, 
Bridgeton, $1276.20. 
E s t a te of J o h n H. 
Snyder, Ben salem township, $ I*' SO 
E s t a te of Lydia G 
Miller, Perkasie, 
$1787 
E s t a t e of Fr ank O 
Rupp, Tini­ 
cum, $ 1 7 4 5 15 
E s t a t e o f N e l l i e U 
Kl li ­ 
nen, Wrightstown, $ 1 9 7 3 . 1 8 . 
Esta te o f 
J o a n n a T Burns, Newtown, $5)5. 
E st at e of H a rr y C Gillingham, Iaing- 
iiorn*-. $3121.10, real estate, $4500, to­ 
tal 
$7621.10 
E st a te of Elsie M 
Black, 
New Britain, $10,is I 52. E s t a t e of Wil­ 
liam Ii 
Boo/., N e w H o p e , $903 SO. 
Es - 
tate of ('<>< ilia 
F. 
Havey, 
Newtown, 
$3185 58 
E st a te of I 
Edwa rd F l a c k , $3264 83. 
E s t a t e ot 
Frederi* k 
Helitef'-i, Nor th ­ 
ampt on township, $12,976.70 
E st a te of 
L a ur a M Cooper, Q uakertow n, $903.62. 
E s t a t e of T c s h ie Pal m er, Morrisville, 
$7897 68 


Rotnrians Hear About 
Representative’s Trip Abroad 


E M I L I E , Ju ly 30 
Bristol Rota ria no 
jo u rn ey ed to 
th* 
Bolton 
I airn 
her*; 
ye st er d ay a fte rn oo n 
tor thei r weekly 
meeting 
F oll ow ing a lunche on , that 
was vote*! delicious by mem ber s, arni 
.vlii* Ii was served by th** Ladies' Aid 
of t ii** Emilio M 
E Chur* ii. t he mein - 
hers vc* re addressed by on* 
of their 
fellows, 
Etui I 
Metzger,, 
who told of 
so m e of his e xp eri enc es at the In te r­ 
na ti on al Co nve nti on c f R o t a ry Clubs 
which was held in Nice, F i a n c e 
Mr 
Metzger left th** 
United S t a t e s 


on th* ship “G o r in th i a ” w hic h was the 
flagship for 
Rotari.t us, He 
told 
the 
au dience that 
at least 
tw o 
meetings 
w e r e held dally on th** Di p over. T h e 
* veilings v e rt giv* n ov er to en te rta in ­ 
ment for ihe un mb* is 
A full a t te n d a n ce h e ar d Mr. M et z g er 
give his i mp re ss ion s of t h o se parts of 
E ur o pe which In* visited, 
Fr an k Volt, 
local president, presided at the m e e t ­ 


ing 
T h e meeting of Br ist ol Rotary Club 
will Iv* held next week on th** lawn of 
•* 
Robert 
( ’ 
Kuehl. 
An- 
was 
also mad e 
yester- 
u n i t i n g of the 
Board of 
ill Ik* held at the home of 
Monday evening. August 
meeting activities of the 
coming y e a r will be dis­ 
d ain ed. 


Mt 
and Mi 
Ii* *utI* * in* ut. 
day 
that a 


Gov* tutors v 
Fratik Yuk 
2nd 
At tin 


< la b 
fo r th* 


CU s sod ami 


IO I t i i i 
KOR MT. GRETA A 
— 


i 
Tlu* R e v . anti Mrs. J a m e s R. Dailey 
j and daughter, Clara Ellen, will leave 
i t om orr ow to spent tin* month of A u ­ 
g u s t in Mt Gretna. 


T W C , E T W O 
IT. IHv I S I O I 
r < )| R i f f 
I- R H ) \ 
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id ti rn : m o r n i n g w o r s h ip ai 
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BENSALEM^TOWNSHIP 


T e n t ! is 
a Vt n i l e 
A n t i I 
ii a p p o in ti d sup* rim et id- 
*U's 
n u r s e r i , p af 
A rid a* 
I a s u m o his rn w dut ies 


HER HIGHNESS 


hif JOHN A. M OR OSO 


c n r m w r r / 
m \ro //j*A MOROSO - D r r u r B u r r o b y av/.v- FEA r n k it s s \w d /c a t e , /m .: 
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S Y N O P S I S 


M innie 
Fogarty, a product of 
N e w Y o l k s gas ho us# d e t r it t is 
orphaned at th*- age of 13. 
The 
C h il d re n ’s So* iety c o m e s for her 
and M i n c o escapes d o w n the fire- 
escape 
She seeks refu ge wi th old 
P o p Dol an, genial b re wery w a tc h ­ 
man. Ens* 1 meed m the * om for tah ie 
office of the idle brewery, which 
P o p < .ilks her "hood-war,” Min—-or 
the " P ri n ce ss of P il s e n ” as the old 
man alfet tionatcly nit knamed her 
—i s 
happier 
than she 
has 
ever 
been. 
Then Min learns she has 
w o n 
the 
Calc utta 
S w ee p s ta k es 
Pop fears Min will now he taken 
from him and their happy little 
h o u s e h o l d 
b r o k e n 
u p . 
M i n ’s 
brother, Danny, had le ft ho m e as 
so o n as he was able, f o r g ettin g all 
about his parents and sister. N ow 
he arriv es with his lawyer, M ixie 
Greenblu m, and tries to have Min 
go with him so that he 1 an share in 
her fortune, thorning that he is 
M i n s legal guardian. 
Hill Dully, 
handsome yo un g d ete ct iv e, reveals 
that Danny's wi fe lins just be en ar 
rested and is no fit person to care 
for Min 
Danny draws his gun but, 
be fo re 
he 
can 
pull 
the 
trigger, 
Hill h fist i rash' a to D a n n y ’s jaw 
. . . T h e n i om< h the n s w s that the 
report of M m ’s winning tire S w e e p ­ 
stakes is fuh.e 


CHA P T K B V 


D a n n y Fogarty sat* in a corner 
lulled mf <‘U "si rub ugg on his jaw. 
Ho wan Detective Dairy's prisoner 
on the ch urgu of violating the S ill I i 
van Law; ins bride of a day on the 
w a y t*. th. Island for having” heroin 
til bm* 
1 
inn 
Min ct ill t l u a g 
to Pop Dolan, bet soft black hair 
m in d in g ” w ith bis mop o f silver. 
'I'he cop, t lit* r e p o rt e r a n d Ma vie 
c la tte r ed 
i i i 
to 
meet 
DlifTv, 
his 
s p l e n d i d 
r boulders 
s q u a r ed , 
tits 
m c p p y f e d o ra b a t at tho pi 1 feet 
angle 
"Helio, Sullivan,** ho gr< eted the 
lieu tenant. 
" W h a t ’s tho trouble?" 
"Plenty, Bill. 
This r e p o r t e r lad 
Will tell tho lot of yod " 
Tile y o u n g m a n of the p r e s s stood 
s t a r i n g w i t h p o ppi ng ey es at Min 
nil* a nd Po p who, in tin* Hindi! sit 
ting” of tilt! m ah o g a n y , seeme d bkt* 
an old king with his f a v o r i t e p r i m 
cess, 
“Sh oot !" commanded Duffy. 
‘T u l l up a c h a i r ," said Pop. 
" T h o tick et on the s w e e p s t a k e s 
wa* a ft.ip. ry ,” e x p la in ed the re 
pert. I 
"T M 
“ I )\V 
bpi doh 
" rh. 
the 


wide witdi aint rn, her black ha ir 
flowing above her s h o u ld e rs 
a one- 
eyed, 
f>n<* heade d 
C e r b e r u s ■ c on ­ 
trolled by Psyche. 
Iii** yo u n g m a n 
w a n t e d an in te rv ie w on how it feel. 
to be rich for a day, 
" W h a t were you go in g to do with 
th e h a l f million d o l la r s ? " he a bed, 
" M e ? " Minnie s a t up st r a ig h t a nd 
am iled. 
"Tel l him, Min," said Pop. 
"W ell , we were go in g to have a 
ya c h t with n-rs,* lit! m g s and an 
o r g a n for one t h in g . " 
"Y es, yes, go o n , ” said the re ­ 
p o rter, scribbling cpi. tidy. 
" A n d Pop ant) T e r r y ami I w er e 
gtting to Visit di l a m p a r t s anil have 
a u d ie n c e r with k i n g ; a n d i m p e r 
ors, if a n y " , . . T e r r y , .sensing in 
his dog fa Ilion the h a p p in e s s that 


" M a r r i a g e to 
P r i n c e 
of 
W a l e * 
< ailed O f f ! ” (inly tin blind and the 
win !y ill ite rat e u ult! fail to r e a d 
tho 
s t o r y 
u n d e r 
t h a t 
s o r t 
of 
son ruiner. 
• 
# 
+ 
# 


A ndrew Weasel himself, head of 
the 
extremely 
wealthy 
brewery 
tan ly, did not read that kine o f a 
new paper but hi 
on Andrew, J r . , 
arui Iii 
two da ug hte rs devoured it 
* 
t ry morning with their br eakfast 
High above the Wes el Brewery, in 
their Sutton Place penthouse f r o m 
an t a t window of which they could 
(lave 
r u t ti 
i l v e r s p o o n t i n k l i n g to 
the 
roof 
of 
P op’s 
domain, 
tho 
young! I 
people 
enjoyed 
the 
ro- 
mnnee. 
" Y o u 
love 
bull te rriers , 
D ad ,’* 
ni< c . We; .1 
on a b d heir. “ W h a t 


: Ionia, h a s I 
i n t 
of 
Mi 


J h i s n 
Ii. 
Au gus t 1st 


j 
M r 
I# vi* s i< 
1 
nd in e 1 om< 
t inn* 
with h e r d a u g h t e r in A n d a l u s i a , M rs 
j G eorge Itolnier. 


1 
A cco r d in g to d i s p a tc h e s 1 -reived by 
I f r ien d s h e r e , Mis-v 
Emily 
S r h r n o d e r , 
J Betisa lcm H ig h t e a c h e r , a r r i v e d sa fel y 
in L ondo n, E n g l a n d 
File will spend a 
m o n th t o u r i n g a b r o a d bef ore r e t u r n ­ 
ing to th e Dint ed Sta tes. 
Hobby S h e a r e r , A n d a lu s ia, r e c e n t l y 
J spent a few d a y s on L e t l e r l e ’s f a rm , 
* Henna loin 
j 
Mrs. 
I sa b el le 
F a l c o n e r , 
A nda lusia,] 
I is s p e n d i n g m Vera I d ays iii P i t t s b u r g h 
/ wi t h relatives, 


CORNWELLS HEIGHTS 


Mr 
an d ' i r s 
J o h n Buckley. Phi la J 
delplnu, w ere g u e s t s of Mr. a m i Mrs,J 
Pi a uk P. ak. Su iulay 
I lie L a d i e s ’ Auxiliat e of C or nw ells ^ 


KEEP YOUR EYE ON 


THE SHOPPERS GUIDE 


PHILA. EXPRESS 
D A IL Y TR IPS 
Famiggio’s Express 
Oui MANSION ST. 
DIAL 2353 
P h ilad el ph ia : 7 N, Trent st. 
P h o n e Market 3543 


O’Boyle’s Ice Cream 
Made fres h dally on premise s 
ALT, FLAVORS 
a o r y our Party or Social 
O r d e r s T a k e n for Delive ry 
D I A L 9919 
Farragut Ave. and 
Monroe Nt. 


S I X T ,AIB SI PKR-lT AMK OIL 
KOK HEAT 
Nos. J, 2, 3 and I 
I,rf I s I 111 V our ra n k Yow 
HA M EL J. MCLEES 
Agent, Sinclair Relining Co. 
1027 W ilson \ venue 
PH O N E : BRISTOL, 2060 


“It Pays To Advertise” 


DIAL 846 
For Special Rates in The 
Shopper’s Guide 


ELECTRIC WORK 
Motors, Lights, Hells, (HI Burner 
and Heating Controls 
I leetrie Bulbs aud Appliances 
iSetiniatcH C h e e r f u l ly F u r n i s h e d 
JONES — Phone 7152 


L I N C O L N 
C A F E 


I HH) Pond Street 
Everyday Specials 
Spaghetti 
Soup 
UC 
Hie 
Sandwich 
Hot Hogs . 
OC 


ii 


t v . • >0\ A 
'• 


- s a c ® . 


■DRIES 


329 MILL STREET 


OUR AUGUST FURNITURE SALE STARTS TODAY 


BEAT THE RISING COSTS ON FURNITURE BY PURCHASIN! 
YOUK FALL FURNITURE NEEDS AT OUR AUGUST SALE 
EVERY SUITE IN OUR STORE 
CAN NOW BE BOUGHT AT A GREAT SAVING! 


if, f ho I ("rd I” cried Pop 
10!" m oa ned D a n n y of th 
s honeymoon. 
tow m has been flooded Witt* 
f o r g e d tic kets," went on th 
Boril*o. " i he w a y all the excitement 
of last n i g h t got u n d e r w a y wan 
tin*: S n u c k W i* ingot t, h Yorkville 
.Ii t riot n e w s t ipster, h e a r d t h a t th e 
F(*gnrty fa m ily held a w i n n i n g tirki t 
and h u r r i e d to Men Hluteh who 
sells l o tt e r y slips in the litt le 
hop 
next to Cnccavnlloni’s s p e a k ." . 
A brief i n te r r u p t inn * rn ued w h e n 
D a n n y m a d e a br eak for th** dom 
but w a s t r i p p e d and rat up on by 


►VV, 


j ^ 
a 
s 


, . x \ 


i lie t ic k e t on tin s w e e p s t a k e s was a f o r g e r y , " e x p la i n e d the reportei. 


'ii j do you th in k of th is c h a p ? " 
He 
it J p.a 
cd tin* p a p e r to his f a th e r , t r im 
of 
body, e le g an t, who could have 
pa -cd as Ins b o y ’s eld er brot her, 
“ Lit dog. 
Lost a n 1 ye. 
H a s ap- 
p ’e cheeks from ta w work 
A nd re w , 
•‘th I d bet a lot of m oney on t h a t 
•1*1 un if I could s to m ac h such a 


A BEAUTIFUL 5-PIECE LIVING ROOM SUITE 


INCLUDING 2 PILLOWS AND A ST O O L ......... 


- a v 
LOV ] 
>f 
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pleaded l h 
I could r 
into 
for 
utT th I: 
u 
little 


r 


y tho room with tho dog, 
I 
brin g u p Ti rry*" F o p a u g 
" a m i i o u could lock him 
: A n d ?> ■ v did this. . . . 
I Hutc h,” re tuned t h e re 
"dor s a n e ighbo rhood busi- 
i l kin pa t he n a m e s ami ad 
o f all t h e players. M i a n c ’s 
.'a 
d"\\ 0, bet molli er h u v in g 
ut t h e ti. kit it In r n a m e bo ­ 
ho w a s born with a caul. 


R e 


11. 
v *i 


o 
M 
et! 


rn- 
r* 


In t oat 
with a 
Hluteh told im-. 
O f c* 
Bl ut eh knew a b o u t the 
* nod her a nd ti e fat hoi 
Mil tie w uh living h e r e 
pa; t 
f the Durn” wa s 
inner.- announced in I,* 
d th e n a m e < f a Minni 
c f 
N e w a r k , 
hut 
s n 
rk w a s c h a n g e d to N o w 
cables. ‘I Le lust edit lorn 
to press , th e r e w a s n ’t ti 


drat h 
, a n d 
T h e 
t h a t 
>ndon 
* Ko 
chi w 
Y or k 
w ere 


and 
-iou 
-proud ti 
w us in t 
■se. 
t h e 


d W * 
hi th 


I e-check, 
it. your 
ie wine r 
nt i g h b o it 
I* t of money 
: ho ni ng th e 
•e m a k i n g a 
* m is ta k e w a 


so 
t he 
ukviMe 
•. 
And, 
w a n t e d 
y. T ip- 
111 WK 
t, of 
c o r ­ 


iin*! conn* to fun frie nds , wi 
over to I lie r e p o r t e r a n d gin rn 
his no tes with bis only eye, giving 
th em t h e O K, with t a p e r i n g white 
tail, . . . " T h e n Lop u 1 
t f u n k in g of 
y m a r r y mg, you know, a n d 
well, 
he s u g g e s t e d that while in K n g t a n d 
he m ig h t a r r a n g e for th e Brince of 
W a l e s to ask my h a n d ." 
“ Is tha t so? " blur te d Detective! 
Duffy. " I l l give you a tip, (Jut * m it 
You d o n ’t m a r r y nobody bu t y o u rs < 
t ruly. t Jet t bat ?’’ 
i 
" O , 
M ist er 
Duffy I" crie d 
H e r I 
H ig hn ess , 
all 
blushes. 
" D o 
io u t 
m ea n t h a t ? " 
“ T h e r e p o r t <*i can p u t it in the t 
aper. W e ’re < 1 gag 11!. (jut n. VV ii I 
lam Nm afield Dull y to Miss Min j 
• iii F o g a r t y , in the h * I\ bonds of 
m a t r i m o n y , until d e a t h do us part " 
" Y o u ’ll w nit for rn., M r DiUTy 
; | 
for y e a r s ? " 
I ; 
" A n d -ax* my ii . n* y it ! ha\«* ti ! 
get d o w n to or 1* suit a vt a r ! " 


$119.00 


I he y o u n g ladies, their copy of 
he sam* 
illustrated paper spread 
•vin silver and exquisite linen, gur- 
■ >1 
itll delight over the story of 
e 
Lrince’s narrow escape from 
nut simony, 
" T h e d o g ’s an old tinier, but all 
lu n e just th e sa m e, ’’ said Mr. Wes- 


-1 I* 


•la 1 


v p a t t y g i t s anyth ing," 
■iffy, "is D a n n y 
H e gets 
I 8* ck in the j a w . ” 
a u g h 
punishment,** 
de* 
. " T u r n him loose, Bill, 


sxv. a t fo r an h o u r , ” th e 


I 


ma m an go t a p e a c h of 
.M un ie wh en s h e came 
a© with t h e d o g la s t 
reported cont in u e d . " I 
with rn*'. Nee?’’ 
n fling! 
Terry, h i s old 
ng. his blind ©ye mak- 


k like some f r ig h t f u l 
Bion ter, w a s uj» on his h i n d legs, 
d r a g g i n g at t h e -leash, M i n n i e tug- 
Y 1 g w ith both ha nds , her blue eyes | 


b r o u g h t on 
I t w a s .*• 
ivories sho 
ing him I* 


big s t e m of th* ti r 
w ith a h a l f rn ii I i 
a u d i h e i r city * lit* 
the 
n a m e 
< f 
"Nj 
rn w t ip s i e r on t ! 
to th e p a p e r that 
the b u c k w as h of th 
ca me a story mort 
th. : t i n ing * pisod 
nigh; Im*fora 
The r* porter dc 
r om an ce va rn and 
descended" to the 
regions to boot Da 
the w a y to the sill 


grn 


Hit 1, 


L l ’s still 
:.*. I had I . a i d 
its I",' hie a n d squ* a1.. . . . 
wouid su p p ly him w st ti a 1 u| 
f ’"'.'til week tt) week or M lur 
he t a k e n ov e r by the 1 hilt! 
©iety. 
W h e r e th e f a ls o - alar m s 
M in n ie ’s g r e a t stroke of ' 
s . a*!' 
Pig h< ad I im - t h e t 
fo re anil h a d caused all but a rio 
in th e ( l a s House do ; ri* \ th e yin ■ 
t h a t o ne report' r pro du ced t h e n e \ 
d a y - t h r e a d i n g its w. y thr ugh th 
daily m u c k and mes 
of * a id e r 
g r a f t , suicide, hank f a il u res at,, 
gcatmal — in lido tho Honirts 
i rs b e a t f a s t with delight, 
l e c t u r e ! Well, ixeryb* dy h.ve.s and 
p r o m p t l y fall-, fur a* p r e t t y gi rl and 
a p r o t e c t i n g dog, 


I 
" I ake yo ur se lf, Da d. ” 
j 
" r i i a n k s , m y b u y , ” 
iJo you see a n y t h i n g else in the 
: pa ore 
th e r e 
be ido 
t h a t 
d o g ? " 
pre* aal tin* son a n d heir smiling 
“ Could I mi* s it ?" la u g h e d Mr. 
W* 
el. 
“ T ho se 
* yes - I’ll 
[jet 
t h e y ’re blue; idle looks frish. and 
D 
<■ 
pa rt ti 
lips 
with 
the even 
: vs r it** t* e t h " . . . 
“ W h a t!" exclaimed 
Miss 
Anne 
j W Ss* I, all of si venteen 
"She had 
to dr* p tin Brince of W a l e s ! ” 
I 
" \ n d give up the s t e a m yacht 
with b r a s s fitti ngs and organ, the 
p o o r k i d ! " ad d ed Klizabeth, eld er 
of th* gi rl 
.*iTid the social head of 
j ti e family since the pa ssin g of her 
I mot her. 
j 
W h a t ’s 
th e s t o r y 
all about?" 
a hod 
the 
f a t h e r , 
resuming 
his 
j b n ak fa t 
\ n n e rapidly related its 
m ain details. 
: 
" \ 
t v tea tty,” he agreed. 
I 
"Well, o u r family should have a 
I spec ii i n te res t in t h a t story,” said 
I y. 'im g Wf.iM'1. "I refer to the girl 
1 in th e picture, she lives in our old 
br* u* rv, D a d . ” 
j 
" R e a l l y ? " 
. 
"A* 
o r p h a n car*d for by 
Pop 
' D inn. the night w at chm an , friend 
of th* 
Ko a r t y family." 
" I ’ll have to look that up ” 
J 
“ LM save you th e trouble, Dad 
I A 
th e v 
inge s t m e m b e r o f o u r law 
unit, 
Blake, 
White, 
Kaminsky. 
O 
’B rie n an d Wessel, I think that 
comes in my jurisdiction.** 
"Very well, son. 
The girls will 


'■ a i cier.' not be home tonight and so 
you 
es at 
: 
r av r e p . u t to me at dinner. Six- 
f re ad t h i r t y s h a r p . 
R i g h t ? " 
\ i.d the j 
••Hight.” 


( T o be c o n t i n u e d ) 
Co legit. O' *1. t>» .' *h'I A kl ' *0: 
on,iUUU-*; I) bloc I 
w*.J..»i«. las. 


Bedroom Suite 


VVI til ti 
Vt! D HT 


g a m a 
iud f re* 


A great purchase from the 


Komfo people enables us to 


offer these mattresses or box 


springs at 


bach One ( arrles The 


Label 


DRIES’ FURNITURE STORE 


r n - HRTSToi 
PACB THREB 
In a Personal Way 
I 
N’TLR EASTING bit* of news mainly about people 
you know. A chronicle of tbs activities of the 
people of Bristol; their goings and enmmgp, x fi 8 


Announce men t* 
Wraths 


Na y l o r 
At 
ii 
1937. Edna T., 
Naylor. Helot n 
vile*! to tin 
( 
her lute r< sit) 
Saturday at J 
Hr 1stol (Vinoto 
Hi ala.v iv«* ii I n ^ . 


O R E L L ! 
, \ t 
B r i s t o l 
1937, Bambiua, wife < 
Relatives and friend 
att en d the funeral < 
12 30. from her late 
nine dt.( Bristol 
F 
in ( b ristiau Apostoli- 
and \\ ahull Sts . at 
in Bristol (Yrn* tory. 
*'a 11 f r id a y evening 


Spend 25e and set dollars in return 
Try Tho Courier classMed way. 
'• Ha., July 2'\ 
<•1 Luigi Burel Ii. 
la are invited to 
on Saturday a t 
re-dii,.nee, 815 
it it her services 
ie ( hutch, Wood 


I.CMI. In te rm e n t 
Friends may 


Real Eatate for Kent 


Attention Voter* 


I rider the new Perm anent Registration A ct 
appear in person at their local polling places on 


At Philadelphia, Ba 
July 
auk Vansant, funnel Iv ut* 
it Hi, Bristol. 
Aged 
TI 
Rives au d friends are l a ­ 
te services from tin- Bil­ 
lot' t lie H s. Rue Balate, 
HH, Bristol, Saturday, at 
Interment in Bristol Bela­ 
nda may call Friday eve- 


, voters must 
th<* following 


Houses for Bent 


l l I J A I O W N 
- M a i n S t . , 5 r o o m s a n d 


h a t h . $15 m o u t h , Apply P e t e r M a n t i 
h e r r , 
i g s Radeltffe street. 


Real Estate for Sale 


• Ileuses (or Sale 


CORNER PROPERTY - 
all im provem ents. 
15 
business. 
L. Comfort 
i tor rn nee streets. 


ll 
n u , 
h o u s e , 
g a r a g e s 
a n d 
, 
B e d u r 
ti m l 


A t R E I A H 
F r u i t a n d s h a d e t r e e s , on 
s t o n e r o a d % m l 
t o v i l l a g e , i v * m i 
t o 
E i n e o l n 
H i g h w a y ; 
p h o n e , 
e l e e 


t r i e ; mail 
d e l . 
a v a i l a b l e . 
B o x 
7 1 3 
Hulm eville 


Personals 


VV I LL G IV E GOOD HOM! 
less girl, IO to 11 year 
>72, Courier Office 


Strayed, lust, pound 
BRISTOL 
buzzing with this new 
CAKE SECRET 


EW O F F E R E D 
Fo 


f o r c o u c h h a m m o c k 
»V Moi l is’le. F It Mi 


Autom otive 


VlltolUohllos i 


F O R D 
A 
B O B B E 


c o u p e , r e c o i n ! i t lolled 
c a s h 
A i 
'I 
Vogel, 


a u d D i n h a m R o a d s , 


\ m | 
Bl; 
very ch 
Frosty 
T H I S 
D A T E 
I N 
N E W S 
O F 
P A S T 
IMAGINE -1 O H 
LIGHTER 
CAKES IN 
' 
HALF THE 
MIXING TIME 


Friday, July SO 


C o m p i l e d b y ( l u r k l v m n n l r d 
(Copyright, 1937, by I. N. S.) 
lf»2t) 
E arth qua ke 
killed 
70,000 
at 
Naples, Italy. 
1SII3 
Henry Ford was born. 
1902 
'I mops were ordered out 
t o 
suppress mine strikes rioting in P e n n ­ 
sylvania. 
1915 
Lieut. 
Charles 
Becker 
was 
executed in Sing Sing for m urder of 
H e r m a n Rosenthal 
IBIO 
Herman 
agents caused $22,- 
000,000 ‘ Black Tom " tire and explosion 
at Jersey City. 


i’m t h r i l l e d / 
My CAKES TASTE 
BETTER AND COST 
LESS NOW ' 
Ea m J 
x I U last times tonight 


C h a r l e s R u g b i e s in 
“ T u r n O f f T h e M o o n ’’ 


Hic Magazine of the Screen ‘MARCH OF TIME’ N"- 1 
Lateat Movietone New* 


^ Spry 1 
GIVES SUCH 
FLAKY PA STR* 
TOO-SUCH 
CRISPY 
, 
FRIED 
^ 
FOODS. 
AWD A ll SO 
DIGESTIBLE 


t BUY THE 
3 - l r . c a n o f Spry 
A N D SA V E M O N E Y 
Spry STAYS FRESH 


ALW AYS - R IG H T 
s ' 
ON THE PANTRY 
O k 
Shelf 
tear* aside the 
veil of secrecy— the 


sham of modesty 
Employment 
I OHING NATI R i m 
RICARDO CORTEZ in “CALIFORNIAN 
IN D E L IC A T O ^ 
FOOD STORE 
Dramatic 
501-8 JEFFERSON A VK M E 
Corner of Elm Street 
(Where You See the Supplee Ice 
Bream Signi 
Phone Bristol 3113 
Free Delivery 


SPECIALS - 
On F re s h Fruit and Vegetables 
No. 2 POTATOES ........... *A-bns 21c 
No. I POTATOES 
96-bas Rte 
Large PEPPERS ................... doz Se 
CA NIA BOITES ........... 
(I for 25c 
LIM V B E A N S 
lh re­ 
string or Wax BEANS . 
I lh 25e 
VV ITE lf ME LONS, 30-85 lbs 
ca. 35c 
NO. I IM. TOMATOES 
3 lh lOe 
Cl <I MOEBS ........................doz Ile 
F VTI NO APPLES 
........... % pk 9c 
Boldin Ba i i ta i i i ((IBN . .. doz 23c 


BA N V N AS ..................................doz 15c 
VV VMM NOTON PF VS 
.. lh 10c 
EGGPLANTS..........................each 8c 
SF LEI TEO EGGS ............... doz 27c 


Livestock 
AT NEW 
LOW RATE 


Horses, ( alfie. (Hip restock 


PAIR DF MID M I T E S -Good 
u 
LTM 
Apply 
Reilly';.; Farm , Rod 
Boud 


Merchandise 


OFT DRINK 1(J5 LM 
cuse, coffee urn. dor 
coob-r. Ap],Iv 507 Bat 
See It Yourself 
and Judge 


Coming To The 
V A N ’S C A F E 
GRAND 
T H E A T R E 


RDW BD Ai 
(F orm erl y T r y o n ’s) 


BRISTOL PIKE, CROYDON 


TONIGHT— SPECIAL FLOOR SHOW 


Featuring: CHARLES & LEBRA, Adagio Dancers 


Ralph Stromp and His Orchestra 
Every Friday and Saturday Evening 


Cool Mixed Drinks 
Templing Platters 


Farm ami B a i n Product 


Time Square Barber Shop 
( (HIN VV ELLS HEIGHTS 
Two Barbers in Attendance 


J. J. Ilcidt, Proprietor 


Monday and Tuesday 
AUGUST 2 AND 3 


Extra Matinee Both Days 
At 2.15 


EDDIE SULLIVAN 
and CHARLIE SCHMIDT 


ILLI TOU, CHIEF, 
WHY DON'T TOU 
I LL DUST THM COP, J "SLEEP ON IT ? 
IF I HAVE TO G O f± YOU'LL FEEL t~ 
TO EBE 
' " f BEITER, s ~ 
M A Y O R T I N THE 
\ 
i / 
i 
morning I 


2 ^ , M 
L 
X 
Lk ft0D ft o tu p le OF 
a r s o n c h a r g e s a g a i n s t h in t — 


' ~ T 
V y T I WAIT a MINUTE/ IS 
Ii 
[THIS PELICAN 
THE 
f ' V 
v 
torch 
Real Estate for Rent 


Rooms o ii ii Bourd 


Room- it ii it on r lh,art! 


FITHX ISHED 
ROOMS 
Radcliffe St . Bristol 


F C E A X Bt R D V B , N 
J 
F u 
Fdgmoor. 35 
Atlantic 
beach u auditorium. V 
prop. 


v 7, Kir% fcaturdTTrndi 
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w 


iss he-mans beer 


“ ll l o o k e d for a " hilt* d o t y o u folk* in t h i s c o u n t r y 


hail lost t h e taste t*sr real o l d b e e r —like t h e y d r i n k 


i n G e r m a n y . I hat h o m e - b r e w s t u d v o n i n v e n t e d in 


P r o h i b i t i o n 
ach , it w as m a d e m i l r ai si ns u n d sugar 


- sweet, lf l o o k e d like A m e r i c a h a d f o r g o t t e n h o w 


real b e e r s h o u l d taste 
go o d u n d d r \ u n d beer-y. 


H ut M a n : B e e r safes t h e d a y . I h e r e ’s a b e e r for 


yo u- a real m a n ’s b e e r lik e I h e a r m i n e g r a n d f a t h e r 


talk a b o u t i n G e r m a n y . 
It s e t s lier vi stle like 


n u t t i n g e l s e ' 
l a k e it f r o m m e — M a n : B e e r is a 


m a n s bee r. I t h i n k I h a v e a glass n o w — y a h ! ” 


B rew ed Ii) 
P h i l a d e l p h ia B r e w i n g Co, 


Follower and Lover ol Sport 


“BILLY GALLAGHER WINS j Davis Cup Back in U. S. Custody 
HURLING DUEL, 3 TO 2 
; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


et? i .iff! < cable at $40,- 
Prepare To Ship Wheat 


A 
h u r l e r 'a 
duel 
b e tw ee n 
Billy 
G a l l a g h e r a n d “ Milt” J o n e s wh s de 
citied In favor of t h e f o r m e r lam ev» 
n in g on th* 
E dge ly d i a m o n d aa th* 
H i b e r n i a n s g ain ed a 3-2 t r i u m p h ovei 
th*' flrst-plaet Odd F e l l o w s ’ nine Th* 
defeat s h ave d th e fid d le s ’ edge on tilt 
to p n o tch po si tio n of th* Bristo l fwi 
light la-agut t<i .*n* half game. 


Ten hits. inc lu din g t w o h o m e ru n e 
w a s 
th e 
com p le te 
n u m b e r 
of 
safe J 
blows m ad e by l>oth clubs. ’lite foul 
haggi i s both < an e in th e hilt la I D a n " 
a n d 
inci dent all y t h o 
first 
h a tt e r on J 
e ach tea m m ad e it with the first b a ll i 
pitched 
J o e 
Hoc. of th e I libs 
wan, 
first a n d cloute d his i n to deep left to I 
circle tho bags a n d give his tea m a 1 " , 
lead 
J o h n n y 
hick, 
Odd 
Fe llo w s j 
evened it with a f o u r - m a s t e r to centi r J 
field in th* last halt ot th e fram e. 
J 


T h e s o u t h p a w s l a n ts of ilallagh* i i 
set 
hack 
the hist p l a t e r s wi th 
four 
hits 
He whiffed six a n d did not p a s s | 
a hatter, 
lh* ret! i od th e last (en hat 
tern to face him In o r d e r. J o n e s was 
to m heil for six sat* 
knocks, 
l h 
did 
not issue a p a s s a n d set do w n eight on I 
s t r i k e s 
I 
It has been a n n o u n c e d that Monday | 
night, St 
A n n ’s will p la y the G r u n d y ' 
t e a m on L a n d r e t h field. 
S c o r e : 
Oil it Fellow *» 
.I 
Dick I'ti 
ii 
Hitter sh 
Cooper ill) 
I, Bi b b s e 
D ew sn ap lf 
Snyder ll* 
W 
Hitter rf 
]Langdon rf 
Jo n e s p 


ll 11. *- r ii I ti ti m 
J 
Hor rf 
Th o m p so n 2b 
E. Hoe lh 
Dough* rt v .ll 
fir e s!in lf 
'/.(Tries ss 
V anzant <■ 
M organ rf 
I la thigh*' r p 
D ug an rf 


Innings: 
It I l*oes 
Odd Fellow's 


For the first tim e since 1027 the Davis Tup, coveted grail of international 
tennis, is returned to American custody. 
Behind tii*• beflagged table on 
which reposes tho trashy a r e t he rn* n who won it hack fo r their Uncle Sam 
at W imbledon, England. L eft to right are: Frank Parker, Donald Budga 
and W ater Pato, non-playing captain of t he United States team. 


TERRY TO SIGN NEW 
CONTRACT AS MANAGER 


I n t 
told, 
will 
be 
S t o n e h a m ’!! a n s w e r 
S w r i t e r s who ha v e 
ing 
T* i ry Bk*- a c r o s s t o w n 
■over, S t o n e h a m is so a n x i o u s 
that i t ’s u n d e r s t o o d he p lan s 
Ch ( a g o on S u n d a y a n d d e ­ 
li mini lf tin re. 


a ls o the a n s w e r to r e p o r t s th at 
G a r r u l o u s ” H a i t n H t . of (Chicago, 
• lit w itll a p a u 11* ti like a r e ti r e d 
el, was to l o u ie to the G i a n ts as 


I m a n a g e r 
iii 
HUM, 
w i t h 
T e r r y e it h e r 
! moving up (ii 
t h e vi ce -p res id e n c y or 
I moving, out, at his o w n wish, to d evot e 
I I j 11 n s i 11 to on'-ail* 
b us in ess in te re s ts . 


I 
I t s the a m a n i , too. to s t o r i e s t h at 
J C harli e lh * sen was co m in g h e r e from 
ii nu ! niia 11 


ll** had been receiving $27,.004) a y e a r 
•■I ran.'bt s a l a t ) 
with, I believe, SO m e 
e m o l u m e n t s of 
a 
side 
n a tu r e , 
not 
i leal Ii lh fined to (host of us who feel 
that o u r bu sin ess is to mind 
p i e s 
In o t h e r word s, T e r 
Iliad 
been f i n i n g an 
incom e s e c o n d 
J univ to Hon Ge hrig who, a f t e r a c i t - 
I t a m a m o u n t of n l u e t a i j c c this y ear , 
finally c o n s e n te d to 
a ce ep t 
$35,000, 
with a bonu s of $2 500 for bein g so 
act o n i m o d a t inc 
It is g e n e r a ll y be li ev ­ 
ed that 
Mi 
" D iffid en t” Dean, th e St 
I/OU is in ut * - d r a w s $25,000 for his p u b ­ 
lic a d d 11 ss system . 
Mi iefly, S t o n e h a m has su ch a " m a d ” 
on with the New York w r i t e r s t h at not 
only is he cuing all the way to all- 
ot In * i city to di vulge his tidin gs, but 
Is p aying so m e th in g like an a d d it i o n a l 
$8,OOO to m a k e 
it 
stink 
tho u g h , 
I 
c an not 
qui te 
c o m p r e h e n d 
w hy the repot t that he was ab o u t to 
a c q u i r e H a r t n e t t, in clu d in g his s e c o n d 
a n d t h i r d chins, s ho uld a n g e r him in 
the least. 
I know a lot of people wh o will t a k e 


P h i l a d e l p h ia , J u l y 30 
G r a i n ‘ l ev a t­ 
o r s of th e R e a d i n g a n d P e n n s y l v a n ia 
r a i l r o a d s buz zed with act ivit y tod ay as 
p r e p a r a t i o n s w e re m ad e for th e s h i p ­ 
ping of w h e at from P h i l a d e l p h i a for 
th e first ti m e in seve n y e a r s 
B e tw ee n 120,000 a n d 160,000 bu s h e ls 
of w h e a t h a r v e s t e d in P e n n s y l v a n i a , 
D e law a re , New J e r s e y a n d M a ry lan d 
will be e x p o r te d . 
V ess el s for Hot ter - 
darn a n d A n t w e r p will be l oa de d this 
afte rn o o n . 


Wives Killed, Husbands 
Recovering 


Salisbury, Mil., J u l y 30 
Th*' h u s ­ 
b a n d s 
of 
tw o 
New 
J e r s e y 
wo m en , 
wh o were killed in the a cc id e n t, w ere 
r e c o v e r in g to d ay in P e n i n s u l a H os pita l 
h e re from i n ju r i e s re ce iv e d w h e n th ei r 
a u to m o b i le s t r u c k a soft s h o u l d e r a n d 
c a r e e n e d into a pole. T h e w o m e n , with 
tiler pen- I th eir h u s b a n d s , w e re r e t u r n i n g ho m e 
a l r e a d y 1 last nig ht f r o m a d a y ’s o u t in g at th e 
Wild H o r s e r o u n d up at C h i n c o t e a g u e 
Island, Va., w h e n the t r a g e d y o c c u r r e d . 


1 ter s, Mrs. J o s e p h D o w s n a p , Mrs M ary 
| W at s> n, Mr. a n d M rs 
William Gr ace . 
; Mr. m d M rs 
H a r o ld Bergman!!, Miss 


I Ma y 
G ra ce , 
Mr. 
C a r m e n 
D B ’iccio, 
j H a r o l d a n d 
E d w a r d B e r g m a n n , Mrs 
i H a r v e y 
C o c h ran , 
Br ist ol, 
a n d 
Miss 
j E v ely n Bell, P h i l a d e l p h ia 


Skipper Credited With Many 
R escues From Burning Ship 


C o n t i n u e d F r e n i 
H u g e O n e 


sw ep t i n e x o ra b ly o n w a r d , w e r e final!) 


t r a p p e d 
in th e fore part 
of th e top 
d i c k . 
A lm ost 
< i i 
m as se , 
this g r o u p 
dived o v e r the rail a n d s w a m to B a y ­ 
side, only a few h u n d r e d y a r d s from 
the d r i f ti n g ship. 


O t h e r s u r v i v o r s w e r e b r o u g h t to th e 
beach by r e s c u e craft. 


R e s id en ts 
of 
Bayside, 
a 
S u m m e r 
c o m m u n i ty , threw' o p e n th eir h o m e s to 
the re s c u e d w h ile police a u d city offl- 
< i a I s~: ga ve first aid to th os e w h o h a d 
stiff* red in ju ri e s 


In v e s tig a tio n to d e t e r m i n e th e c a u s e 
of the fire w a s e x p ec te d to lie s t a r t e d 
at once. 
C a p t a i n Br o o k s sa id he be­ 
in ved the b las ts w ere the r e s u l t of the 


f i r e an d w ere no t c o n n e c te d with the 
origin of the blaze. T h e s k i p p e r ’s t h e ­ 
or y H ie that tin* explos ion* c a m e w h e n 
th e flames r e a c h e d se v e ra l a u t o m o b i l e s 
on th e lo w e r deck. 


Several of t h e in ju re d w e re ta k e n to 
h o s p i t a l s by 
a u to m o b i le s of Ba yside 
r e s id en ts a n d still o t h e r s by a m b u ­ 
lan ces fr o m B a l t i m o r e hos pit als. 


E D G E L Y 


[ 
Miss C a t h e r i n e Dick s p e n t W e d n e s ­ 
d a y 
in 
A b i n g t o n 
visiting 
F r e d d i e 


J Hi bbs w h o is a p a tie nt in A b i n g t o n 
1 Hospital. 


I 
Mr a n d M rs Clifford S t a c k h o u s e an d 
| family, N e w t o w n , w e r e S u n d a y 
visi­ 
t o r s of Mr a n d Mrs E l m e r S h e ld o n 
Mr 
a n d Msr. J o h n Tait, 
P h i l a d e l ­ 
phia. sp ent S u n d a y visiii ng f r i e n d s in 
I ’el so na By, } Edgely. 
Miss Mal ion 
Milnor. B a t h Ro ad, is 
s p e n d i n g s e v e ra l d a y s ’ v a c a ti o n at the 
h o m e of Miss F l o r e n c e W r ig h t. 
T h e fo llo w in g g r o u p f o r m e d a p a rty 
S a t u r d a y 
e v en in g , 
a n d 
e n jo y e d 
a 
c h ic k en d i n n e r a n d d a n c e at th e Leg- 


I S T H . A N N U A L 
LEGION FROLIC 


LEEDOM’S FIELD 


JU LY 29, 30, 31 


BENEFIT ROBERT W. BRACKEN POST, No. 382 


a D a m of H ail n e tt s a n d not get m a d j h o r n F a r m s , L a n g h o r n e : Mr. a n d Mrs. 
ai all 
Otto R o h n , Mr. a n d Mrs 
M a r k Wal- 


tivc few h o u r s 
i Ion I ha i < olm 
from s o m eon e 
Ii * give ll is ml 


a c c o r d in g to I n f o r m a l 
k D» the w r i t e r tod ay 
w ho i s n t talk ing just 
*■ no ids an a ir i n g 
T h e 


TRIO OF MARKERS GIVES 
SUPERIOR ZINC VICTORY 


B R I S T O L T O 11.14. Il l 
Ll AGI I 


- - S c h e d u l e for Tonight 
ST 
AN N ’S vs 
HI B F HNT A NS 
( L e e d o m ’s Field) 
Umpire. Field*; sc orer, Dolan 


G R U N D Y ’S vs 
HOHM A- HA AS 
(Ma ple B e ac h ) 
U m pire. K c r v ick , s corer . T o m l i n s o n 


A trio of H u n k e r s in th e last half of 
th e sixth f r a m e gave tile S u p e r i o r Zinc 
C o r p o r a ti o n nin e a 
c l o s e 
3 - 2 
verdict 
o v e r th e G l u m l y Mill tea m last night 
on L e e d o m ’s field a s a m is cu e proved 
th e u n d o in g of Ha I pit Na n i s i , G run dy 
t wirier . 


Narci si 
bla nke d 
th e / i n c 
w o r k e r s 
for 
Av*- 
c a n t o r s 
an d 
d u r i n g 
this 
s t r e t c h a ll o w e d hut a 
lone single, a 
si ngl e by C u t n m o n s in the fo urth. Hut 
an erroi 
by DiBlassio sent him to 
oblivion 
Will iam s, first b a tt e r in th e 
sixth, sin gle d to c enter, 
g r o u n d e d 
to DiBlassio 
C u m m o n s 
a n d 
B urna 
easily. .Stallone sin gled 


By l>a»Is J , W a l s h 
(I 
N 
8. S p o r ts K i p t o n 
(Cop) i ight, ITT.', bv I N S i 


NKW YOUK. Ju ly 30 - G N S ) 
In 
der to still idle aud perba 
ton gues , 
William 
H a r o ld 


I* tub is p rep ar ed , I in a s s u r e d , to teat 
up the old 
d o c u m e n t , 
u n d e r 
w h ic h 
Terry is o p e r atin g now, a n d will w r ite 
a n o t h e r on a one y e a r basis w hich, in 
I 1938. will m a k e him th e h ig h es t pric ed 
malicio us ! m a n in baseball 
Ferry, 
the) 
Roug hly, 


out 
WTI 
• rim- 
icing 


tonelli 
T a n na dm 


b a t t e d I. r 
*»,H>«-rinr 
* 'a rn mo nu 
Hornier lf 


VV light if 
'Tut i lh 
Me* Me r 
C’t . ' ! . a 
William- I 
Haiti, rf 
A a leiine rl 


<• randy 


Mi I? I ass lo *■ 
Hart 11 


I a l .’n na < ! 


Honor 
rf 


K e r v Ick * 


bled 
Mu IT i 
/ i n c 


B A S E B A L L 


SUNDAY, 3 P. M. ~ LANDRETH FIELD 
L A N D R ETH SEEDS vs. 
CRESCENTVILLE 


T hin wgc* m eans th a t y o u can place com plete con fid en ce in aa to 
g iv e y o u factorv-apprcrved service o n y o u r car. It m eans th a t 
w e em ploy skilled mechanic*-—ch at w e h a v e th e to o ls and 
eq u ipm ent especially designed for fast, efficien t and econom ical 
w o r k —and th a t w e carry g en u in e parts for D odge and P l y m ­ 
o u th cars. . . . D r iv e in n o w for a fr e e sa fe ty ch eck -ap. 
PERCY G. FORD 
1776 FARRAGUT AVE. 
PHONE 2511 


D 
O 
D 
G 
E 
- 
P 
L 
Y 
M 
O 
U 
T 
H 


August Sale 
Special 


FOR YOUR 
W 
W 
OLD ICE BOX 


Regardless of Condition, On a New 


Y A R D L E Y 


Mrs, H a r v e y J 
F u n k h a s r e in ■ . .<j 
h o m e a f t e r s p e n d in g s o m e time with 
Mrs 
L a w r e n c e Robinso n, L a n g h o r n e 
Miss Louis*' T h o m p s o n a n d {Hanley 
B e n n e t t w ere in c h a r g e of the F p w o r tl 
League busine* - tm eting T uesday t vt 
Ding, at Black Hoi k 
Everett Stoats. Audubon. NL J , h as 
b e e n s p e n d i n g a few d a y s as g u e s t of 
Mr 
a n d Mrs 
C h a r le s Satterfield. 
M rs 
L it i is ( 
L ee dom, Mrs. F 
Hartman. Mrs A r t h u r W B la ker, Mrs 
F r e d B ean s, Mrs H a r v e y J F u n k wert 
g u e s t s of Mis. E u g e n e S t a p l e r at a 
l a w n p a r t y held for the benefit of th* 
M a k e h eid M o t h e r s ’ Club, 


I lore Art* the Places to Get Man/. I veer in Bristol; 


J A T F 0 0 1 ^ A22 Jefferson Avenue 
WAGON WHEEL CAFE, 310 Lincoln Avenue 
RALF H MANFRA, 423 Mill Street 
LINCOLN CAFE, HOO Pond Street 


J)istributor for Bristol and Vicinity: Fast Penn Beverage Co., Somerton — Phone: 8098 


tiie Kitchen Qiktcciat 


Point by Point there is none better than the 1937 
UNIVERSAL Refrigerator. It leads the field for all 
round performance. Simple, efficient mechanism, 
only three moving parts, backed by the UNIVER­ 
SAL Guarantee assures you a worthwhile measure 
of dependability and trouble-free service. 


The UNIVERSAL lce-Cycle System 


Its ex clu siv e, am azingly 
efficient ice-cycle system 
built to precision sta n d ­ 
ards, provides m ore cold, 
freezes faster and operates 
at a m in im u m of cost. 


17c A DAY IS ALL YOU PAY 


(1937 STYLE ONLY) 
FACTORS-TO-YOU 


FURNITURE CO. 


225 MILL STREET 
BRISTOL 


^ Baseball, Basketball, Boxing, Wrestling, Bowling and Pitier 
Sporting Events Are Featured Daily For The Local 


